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Continuatio Scripti, cui titulus: De calculo per excessum N, 
ES defectum. Së 


12. ) Problema 4. Determiuare excessus & defectus peripbeviarum 


falsarum respondentium diametris — 2» 43 6. 

Resolutio. Imo. Assumantur ragiones excessiva & defectiva , quatum ante. 
cedentes multiplicati per dictas diametros , produnt facta exact? divisibilia per 8. 
2do. Per ejusmodi rationes repertas queratur tam peripheria exces:, quàm defect: 
diametri = I4, earumque differentia.  af20. Differentia inventa multiplicetur per 
dictas diametros, ut prodeant differenti» peripheriarum iisdem diametris respons 
dentium, 4to. Ex numeratore cujusvis differentie auferatur denominator major pea 
xipheriarum primicivatum > h. e. non reductarum ad eandem denominationem , tame 
diü, donec relinquatur residuum exacté divisibile per denominatorem minorem , & 
tam huic residuo , quàm facto ex denominatore ablato in numerum subtractionum 
factarum subscribatur denominator differentiz ; partes hoc modo repertz sistunt 
excessus & defectus desideratos. 

. E. gr: Multiplicando antecedentes rationum excesiva 100: 315 
dr defective 12: 37 per diametros Z 25 45 6, prodeunt facta 200» 
400 , 600, & 24,48, 72 exact, divisibilia per 8. Sumptis itaque 
his rationibus © diametro Z 1, producuntur peripberia primitiva 353 de 
al, que reducta ad eandem denominationem , exbibent equivalentes 333% 


Gr 1192, quarum differentia est +335. Fam cum differentia peripheria- 


4200 9 
pum crescant im ratione diametrorum y necesse est, ut differentia perie 
pheriarum respondentium diametris Z 2, 4, 6, sint 755 7950 1:05° 


Auferendo itaque denominatorem majorem. 100 è numeratore 160 diffe- 
rentia ime, relinquitur residuum 60 exade divisibile per denominato- 
vem minorem 12: ergo numerator 160 est conflatus ex 60 & 100. Suba 
ducendo denominatorem 100 è numeratore 320 differentia ¿de semel, 
relinquitur vesiduum 220 nondum exacto divisibile per 125 demendo 
illum bis, velinquitur residuum 120 exatlé divisibile! per 12 : ergo nue 
merator 320 est aggregatum ex 120 Ö 200. Demendo denominato 
rem 100 seniel, bis, ter, è numeratore 430 differentia 3ti2, relinguun- 
tur residua 380, 280., 180, quorum solum ultimum denominator 12 
D d D 
metitur: ergo numerator 480 componitur ex 180 © 300. Subscriben= 
do igitur his 6 quantis inventis denominatorem communem differentia y 
emergunt 3 excessus 7635. iio» 1205 — dr aie. II 46:3 des 
oo Er X 20 -a 3 300 wm 
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Demonstratio. Numerator excessus quanti zquivalentis excessivo primitivo 
debet constare ex denominatore simplo vel multiplo quanti defectivi ; numerator 
def ctus quanti zquivalentis defectivo primitivo ex denominatore simplo vel mul- 
tiplo quanti excessivi, & denominator communis utriusque esse idem ac denomi- 
nator differentis + ut ergo differentia, quz est aggregatum EX excessu & defectu 
quantorum zquivalentium | $ 1. ] resolvi queat in ejusmodi partes essentiales , de» 
bet numerator ejus esse conflatus ex denominatore uno vel pluribus quanti tam 
defectivi, quàm excessivi [ $. 3. ] : ergo hoc in casu debet vice versa numerator 
excessus constare ex tot denominatoribus quanti defectivi , & numerator defectus 
ex tot denominatoribus quanti excessivi , quot complectitur numerator differenti. 
Sed numerator 160 differenti prime est conflatus ex 6o & 100, h. e. ex 5 dee 
nominatoribus 12 periph: defect: & uno denominatore Ioo excessive 5 numera- 
tor 320 2d» éx 120 & 200, h. e. ex denominatore decuplo defective , & 2plo 
excessive; numerator 480 3tiz ex 180 & 300 , he, ex denominatore 15plo 
defective & 3plo excessive: ergo 60, 120, 189 sunt numeratores excessuum, 
& 100, 200, 300 sunt numeratores defectuum. Subscribendo igitur hisce numes 


satoribus denominatoxem 1200 diffexentiz , emergunt pradicti excessus & defectus 
tout pegia 


me 


KR E 


petipkeriarum zquivalentium ($ 53, qui deinde reducti ad terminos minores 
nempe excessus per denominatorem 12 periph: defect: , defectus per denominatorem 
100 excessive, sistunt excessus & defectus peripheriarum primitivarum [ $. 4. e 
13. Corollarium. 1. Quotiescunque igitur antecedentes rationum excessive & 
defective ducti in diametrum , sunt divisibiles per 8 ; legitima determinari pose 
sunt excessus & defectus pezipheriarum falsarum eidem diametro respondentium, 
14.) Corollarium 2. Multiplicando petipheriam primitivam 1 
per diametros — 2, 4, 6, prodeunt excessive 3 respondentes eisdem 
diametris , ex quibus predicti excessus ( 8. 12 ) ablati, relinquunt pe- 
ripherias $23, 3% € 3245, ad quarum 1mam diameter est, uta: $23 
— 200: 615 — 8: 25, ad 2dam, ut 4: 12° — 400: 12,6 = 8: 
25, ad 3tiam, ut 6: 15/5 — 600: 1875, h. e. dividendo utrinque 
per 75, ut 8: 25. Etquoniem eadem ratio invenitur etiam ope de- 
fectuum ad peripherias defectivas additorum; palam est excessus & 
defectus peripheriarum per Problema præcedens legitime determinari. 
15.) Corollarium 3. Termini rationum excessive 100: 315, & 
defective 12: 37 ducti in 2, 4, & 6, sistunt 3 paria rationum 
zqualium , quarum antecedentes sunt divisibiles per 8, nempé 200: 
630 & 24: 745 400: 1260 & 48: 1485; 600: 1890 & 72: 222. 
Jam cum ejusmodi antecedentes ducti in diametrum = 1, maneant 
invariati; evidens est, per par quodcunque rationum excessive non 
majoris, quàm 1: 34 & defective non minoris, quàm 1: 3, quarum 
antecedentes sunt divisibiles per 8 , determinari posse excessus & 


defectus peripheriarum diametri — 1 (8.13). 
16.) Scholion. Sumta igitur ubique. diametro Z 1, prodeunt 
per imum par rationnm pracedentium peripberis $32 O 14 — tea & 


oo > quarum differentia est Aë ex cujus numeratore denominator 


oo subductus, »relinguit 120, b. e. splum denominatoris 24 p. defe- 


dive: ergo exeessus est diss zis qui ablutus ex peripheria excessi- 
wa, relingnit veram 625 — 34. Per adum par rationum producuntur 
peripheria 280 (oap — (3483 © 42228 , quarum, differentia et Aë. 
ex cujus numeratore denominator ¿00 demptus bis, relinquit 480, b, 
e. 10plum denominatoris 48 defective: ergo excesms est $885 T 1, 
gui ablatus ex excessiva , relinquit veram “252 — 3%. Per 3tium par 
vaticanm prodeunt peripheria t2? e ee 1355 > quarum 
ge : ic E E 
differentia est 2882, , e cujus numeratore denominatcr Goo ablatus ter 
332559 > 


relinguit 1080, b. e. vsplum-denominatoris 72. defectiva: ergo exces. 
sus est 2252, — ¿Soy qui demptus ex peripheria excess va, relinquit we- 
ram 1823 — $1. Porro multiplicando terminos rationum excessiva 1002 
325 per 2. € defeéliva 1: 3 per 8 , emergunt raticnes equales 200: 650 & 
8:24,-per quas producuntur peripberia $32 O Y e ie 4288.9 
quarum differentia est ¿eo y e cujns numeratore denominator 200 abla- 
tus, relinquit 200, b. e. 25 denominatores peripheria defettivg : ergo 
excessis est 28°, TT > quí ex excessiva. subtratius, relinguit ve- 
ram $25 233. Cum igitur diameter sit ad quamlibet péripber: per 


ejusmodi rationes inventam, ut >: 31 Z 8: 25 3 manifestum est, 
hans rationem esse unicam veram ($. 9. 14 ). 
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